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- Modification du paragraphe concemant les analyses non rendues par 
I'automate. 

07/01/2005 

I 

- Preciser que le lancement de I'analyse se fait dans la foulee de la 
centri, 

- Lors d'une verif, preciser "verif ' devant le numero d'echantillon 

03/02/2006 

J 

n existe un mode op de decongelation des aliquos, mais il n'6tati ecrit 
nulle part a quel moment il etait necessaire de les congeler. 
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